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Abstract Tipasa renalis (Moore) is recorded from Japan for the first time. Adult and the 
male genitalia are illustrated and described, and syntypes of renalis and its synonym, rubrirena 
Hampson, are figured. 
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ここ に 記録 する 小型 の アツ バ は , 1995 年 7 月 お よび 1996 年 7 月 , 愛知 県 美和 町 の 間野 隆裕 氏 と 佐賀 
県 生津 町 の 古川 雅 通 氏 に より , それ ぞ れ 西表 島 と 石垣 島 で 採集 さき れ た も の で , これ まで 本 邦 か ら は 属 
と し て も 記録 の な か っ た も の で ある . これ ら の 内 の 西表 島 の 標本 は , 実は 先 に 記録 し た ホソ キバ ツマ 
キリ アツ バ と 同じ と き に お 預かり し た も の で あっ た が , や や 同定 に 自信 が 持て な か っ た た め , その ま 
ま 保 留 し て いた . COS 月 大 英博 物 館 を 訪れ た 東京 の 岸田 泰則 氏 に お 願い し て 模式 標本 の 写真 を 撮っ 
て いた だ き , よう や く 同 定 を 確認 する こと が で きた の で , ここ に 報告 し て 三 氏 の ご 厚意 に 報い た いと 
思う . 貴重 な 標本 を 恵 与 きれ た 間野 氏 並 びに 古川 氏 , 大 英博 物 館 で の 写真 撮影 8 引き 受け て 下さ っ た 
岸田 氏 に お 礼 申 し 上 げ る . 


Tipasa renalis (Moore) マエ ホシ ツマ キリ アツ バ ( 新 称 ) (Figs 1-3) 


Corgatha renalis Moore, [1885] 1887, Lepid. Ceylon 3: 242, pl. 177, fig.3; Hampson, 1893, Must 
typical Specimens Lepid. Heterocera Colln Br. Mus. 9: 30. 

Chusaris renalis: Hampson, 1894, Fauna Br. India (Moths) 3: 96. 

Tipasa renalis : Poole, 1989, in Heppner (Ed.), Lepid. Cat. (New Ser.) 118: 962; Wang, 1994, Guide 
Book Insects Taiwan 8: 53, figs. 
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Figs 1-3. Tipasa renalis (Moore). 1. 7, Japan, Iriomote-jima I. 2. Syntype, 7, of Cor- 
gatha renalis Moore, Sri Lanka. BMNH. Photo by Mr Y. Kishida. 3. Syntype, 7, of 
Chusaris rubrirena Hampson, Sri Lanka. BMNH. Photo by Mr Y. Kishida. 
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Fig.4. Male genitalia of Tipasa renalis (Moore), Japan, Iriomote-jima I. 


Chusaris rubrirena Hampson, 1912, J. Bombay nat. Hist. Soc. 21: 1238. 


J. 開 張 14-15 mm. 触角 は 微 毛 状 . TRAE 3 節 は 細長 く , 2 節 と ほぼ 同 長 で や や 上 向 し , 端 部 に 近 
く 黒 班 を も つ . 中 脚 基 部 か ら は 淡 黄 褐色 の 長毛 束 を 生ずる . 前 次 外縁 は , MIA RDS 4 fie CR < 
内 湾 す る . 前 次 地 色 は 淡 黄 褐色 , 前 縁 に は 内 横線 の 内 側 と 外 横 線 の 外側 に 接し て 濃 褐 色 紋 を も ち , B 
状 紋 の 上 に も 暗色 影 を 現 わ す . 内 横線 と 外 横線 は 淡色 で ほとん ど 目 立た な い . 腎 状 紋 は や や 内 湾 す る 
黒 条 で 表わさ れ , 個体 に よっ て は その 外側 が 外 横 線 ま で 暗色 に 染め られ る . 亜 外縁 線 は 淡色 で 緩やか 
に 波状 , その 外 方 に は 慈 頂 下 か ら 4 ARC CBSE HDL, 1 室 に は 小黒 点 を も つ . 外縁 線 は 


で 表わさ れる . 外 横 線 は 淡色 で , 淡 褐 色 に 縁取 られ る が , 前 方 で は 消失 する . 内 縁 近 くに は , 外 横線 
の 内 側 に 接し 基 方 に 向かう 満 曲 し た 褐色 条 を も つ . 亜 外縁 線 も 淡色 だ が や や 不明 瞭 , 外側 に 濃 色 影 


列 . 縁 毛 は 淡 黄 褐色 で , 前 方 で は 濃 色 毛 を 混 ず る . 


9 交尾 器 (Fig. 4). Uncus は 中 央 で や や くびれ る が , 全体 に 幅広 く , あま り 長 く な い . Tegumen は や 
や 幅広 . Valva は あま り 幅 広く な く , 背 縁 お よび 腹 縁 は ほぼ 平行 : 背 縁 部 は 端 部 が 細く 突出 し , sac- 
culus 先端 は 鈍く 失 る : valvula は 末端 に 剛毛 を 備え る . Juxta は や や 大 きく , 板 状 . Saccus は 深い . 
Aedeagus は 単純 で , vesica に は 骨 化 の 弱い 小さき な 粒状 の cornutus が 見 られ る . 


所 検 標本 . 2 の , 西表 島 船 浦 , 24. vii. 1995, 間野 隆裕 採集 : 1 の @, 石垣 島 オ モト 岳 , 7. vii. 1996, 古 
川 雅 通 採 集 . 標本 は いずれ も 私 が 保管 する . 











分 布 . スリランカ, 台湾, 日 本 (石垣 島 , 西表 島 ) ( 初 記録) 


T. renalis の 模式 産地 は スリ ラン カ . 異名 と され る rubrirena Hampson の 模式 産地 も スリ ラン カ で ある . 
E (1994) は 本 種 を 台湾 か ら 記 録 し , BTE (Kuantzuling) 産 の の を 図示 する と と も に , 恐らく 大 英 
博物 館 所 蔵 の Kandy 産 (スリ ラン ヵ ) の 標本 を 掲げ て いる . 本 種 の 同定 も 王 (1994) に 負う と ころ が 
多い が , 原 記載 で Corgatha の も と に 書か れ て いる こと か ら , ある い は 下 唇 狼 の 形態 な ど に 違い が あ 
る の で は な いか と いう 疑念 も あっ た . 王 (1994) の 図示 し た Kandy EOP A IL PRAM TVS 
が , この 標本 が 模式 標本 の 一 部 か どう か は 不明 で あっ た た め , 岸田 氏 に 確認 し て いた だ いた と ころ 覇 
式 標本 で は な か っ た . ここ に 岸田 氏 撮 影 の renatis と rubrirena の 模式 標本 の 写真 (Figs 2, 3) を 掲げ て 
お く . な お , 属 Tipasa Walker, 1863 (模式 種 は ボル ネオ の T. nebulosella Walker, 1863) は , Poole 
(1989) に よれ ば スリ ラン カ , スン ダラ ンド か ら ニ ュー ギニア に か け て 約 10 種 を 産 する . 
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Summary 


Tipasa renalis (Moore) is recorded from Japan for the first time based on three males from the 
Ryukyus (2 7, Iriomote-jima I, Funaura, July 24, 1995, T. Mano; 1 の, Ishigaki-jima I., Omoto- 
dake, July 7, 1996, M. Furukawa). The adult (Fig. 1) and male genitalia (Fig. 4) of the Iriomote 
specimens are illustrated, and syntypes of Corgatha renalis Moore (Fig. 2) and Chusaris rubrirena 
Hampson (Fig. 3), a synonym of renalis, are also figured. This species was originally described 
from Sri Lanka and recently recorded from Taiwan by Wang (1994), who illustrated the Taiwanese 
male and a Sri Lankan specimen. 
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